1- الزوايا المحيطية : 







م ا ا 1 
مثال : 


. 4 زاو تحصر القوس ۸€ المستقيم (42) مماس للدائرة في النقطة‎ AMC 


7 إذن الزاوية 1446 زاوية محيطية تحصر القوس ۸€ 
A۸ M‏ 
M 6‏ 


2- الزوايا المركزية : 





الزوايا 41,06 و 4146 و 41760 محيطية 


وتحصر نفس القوس )4 إذن فهي متقايسة . 


4- مقارنة زاوية محيطية وزاوية مركزية : 


قياس الزاويا المحيطية يساوي نصف قياس الزاوية المركزية المرتبطة بها. 





: م کے 
ف ظ ش 
43> 


8 هي الزاوية المركزية 


المرتبطة بالزاوية المحيطية 478 إذن 4/8 2 - 408 إذن 60° = A08‏ 


تذكير بخاصيات مهمة : 


*» مجموع زوايا مثلث يساوي 1809 
4 


a 


ABC + BCA + BAC = 180°‏ 
# الزاوية المستقيمية 180° = 80€ 
# إذا كان المثلث )48 محاط بدائرة قطرها 


[80] ومركزها 0 فإن المثلث 480 قائم 
الزاوية في 4 ومنه 909 - 8/0 


+ زاوية مليئة تساوي 360° 
B‏ 


¢ 








متقايسة وكل زاوية تساوي 60° 


A 


کے 


Ye‏ ھر 


AB +‏ و 46 و 26 تسمى أوتار الدائرة . 


في المثلث المتساوي الساقين 08٣‏ لدينا : 


OBC = OCB و‎ 608 - 6 


*ه زاويتان متقابلتان بنفس الرأس متقايستان . 





